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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


No. 08 /22629/2012/MCT. 


21st November 2012 . 


Sealed competitive tenders in the perscribed performa 
are invited for the purchase of the following items 
required for the Urology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be subscribed tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original — 420 . 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
3 - 1 - 2013, 3 p . m . 


Details of items 


Quantity 


Sl. 
- No. 
(1) 


(2 ) 


Last date and time for receipt of tender form 
4- 1- 2013 at 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 4 -1 -2013 at 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 21- 12 - 2012 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


2 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
ദർ ഘാ സ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 1- 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 4 - 1- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4- 1- 2013 , 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 21- 12- 2012 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
SL. Tender Number and 

Quantity 
No. 

Details of Items 
1 224/2012 - Instruments for Renal 
Transplant 

1set 
2 225/ 2012 - Instruments for Renal 

Transplant Recipients — 1 set 
3 226/2012 - LED Light Source 

2 Nos . 
227/2012 - Instruments for Renal 
Transplant: Recipient 

1 set 
5 228/ 2012 _ AVF Kit Instruments for 
Renal Transplant — 

1 set 


Donor Set 
1 Sterilizing Tray Perforated, 20 " x 10 " x 3 " 
2 Kidney Tray, 30 cms/12 " 
3 Kidney Tray, 25 cms/10 " 
4 Kidney Tray, 20 cms/8 " 
5 Gallipot, 100 mm/4 " 
6 Sponge Holding Forceps, 25cms/ 10 " 
7 Towel Clip , Backhaus, Non Perforating , 

- 13cms/ 5.5 " 
8 BP Handle # 3 
| 9 BP Handle # 4 
10 BP Handle # 7 
11 Dissecting Forceps , Toothed , 15cms/6 " 
12 Dissecting Forceps, Toothed , 20cms/8 ” 
13 Dissecting Forceps, Toothed , Heavy, 

- 18cms/7 " 
14 Dissecting Forceps , Non Toothed , Fine 

- 15cms/ 6 " 
15 Dissecting Forceps, Non Toothed , 

- Medium wide, 15cms/6 " 
| 16 Dissecting Forceps, Non Toothed, Fine 

20cms/8 " 
17 Dissecting Forceps, DeBakey, 

- 1.5mm x 16cms/6 " 
Dissecting Forceps , DeBakey , 

- 1.5mm X 20cms/8 " 
- 19 Artery Forceps, Crile, Cvd, 16cms/6 " 

20 Artery Forceps, Roberts , Cvd , 20cms/8 " 
| 21 Artery Forceps, Spencerwells, Cvd, 

- 20cms/8 " 
- Artery Forceps, Kelly, Cvd, 20cms/8 " 
23 Artery Forceps, Mosquito , Str., 12cms/5 " 

Artery Forceps, Mosquito , Cvd ., 12cms/ 5 ” 
Artery Forceps, Baby -Mosquito , Str ., 

- 12cms/ 5 " 
26 Tissue Forceps, Allis , 16cms/6 " 
27 Tissue Forceps, Allis , 20cms/8” 

Tissue Forceps, Babcock , 16cms/6 " 
29 Tissue Forceps, Babcock , 20cms/8 ” 
30 Needle Holder, Mayo , 16cms/6 " 

| TC Gold (Fine + Std.) 
31 Needle Holder, Mayo , 20cms/8 " 

TC Gold (Fine 1 + Std . 2 ) 


( 1) 


(2 ) 


(3) 


(1) 


(2 ) 


32 


2 


11 


33 
34 
35 


2 
1 
1 


Vascular Clamp, Satinsky, 45mm x 

25cms/ 10 " 
Vascular Clamp, DeBakey , 34. 13 .20 
Bulldog Clamp, DeBakey, Str., 

Jaw 25 , 30 , 35 mm 
Bulldog Clamp, DeBakey, Cvd., 

Jaw 25, 30 , 35 mm 


14 


37 
38 


39 


2 


40 


4 


41 


Needle Holder, Ryder, 1.6mm x 23cms/9 " 

TC Gold 
Needle Holder , Mayo , Std., 18cms/7" 
Right Angle Forceps, Gemini, 16cms/6.25” 
Right Angle Forceps, Gemini, 18cms/7 " 
Right Angle Forceps , Gemini, 20cms/8 ” 
Right Angle Forceps , Gemini, 23cms/9 " 
Artery Forceps, Kocher, Fine 1 x 2 teeth , 

Str ., 16cms/6 " 
Artery Forceps, Kocher, 1 x 2 teeth , 

Str., 20cms/8 " 
Scissors , Metzenbaum , Cvd ., 15cms/6 " 

TC Gold , S /C 
Scissors, Metzenbaum , Cvd ., 18cms/7 " 

TC Gold , S /C 
Scissors, Metzenbaum , Cvd ., 20cms/8 " 

TC Gold , S /C 
Scissors, Metzenbaum , Str., 18cms/7" 

TC Gold , 
Scissors , Metzenbaum , Str., 20cms/8 ” 

TC Gold , 
Retractor, Roux , Nestled Set of 3 
Retractor, Deaver, 25mm x 30cms/ 12 " 
Retractor, Deaver, 50mm x 30cms/12" 
Retractor , Kelly, Deep , 155mm x 35mm / 

50mm (1 + 1) 
Retractor, Doyen, 60mm width 
Retractor, Morris , 65mm width 
Suction Tube , Frazier, # 2 , # 3 


7 


42 


43 


10 


44 


aaaaaaaaaaaa 


12 


46 
47 
48 


14 


15 


49 
50 
51 


Recipient Set 
Sterilizing Tray Perforated , 20 " x 10 " x 3" 
Kidney Tray, 30 cms/12" 
Kidney Tray, 25 cms/10” 
Kidney Tray, 20 cms/8 ” 
Gallipot, 100 mm /4 " 
Sponge Holding Forceps, 25cms/ 10 " 
Towel Clip , Backhaus, Non Perforating , 

13cms/5 .5” 
BP Handle # 3 
BP Handle # 4 
BP Handle # 7 
Dissecting Forceps, Toothed , 15cms/6 " 
Dissecting Forceps, Toothed , 20cms/8 ” 
Dissecting Forceps, Toothed , Heavy, 

18cms/ 7 " 
Dissecting Forceps, Non Toothed , Fine 

15cms/6” 
Dissecting Forceps, Non Toothed , 

Medium wide , 15cms/6 " 
Dissecting Forceps, Non Toothed , Fine 

20cms/8 " 
Dissecting Forceps, DeBakey, 

1.5mm x 16cms/6 " 
Dissecting Forceps, DeBakey , 

1.5mm x 20cms/8 " 
Artery Forceps , Crile , Cvd , 16cms/6 " 
Artery Forceps, Roberts , Cvd , 20cms/8 " 
Artery Forceps, Spencerwells, Cvd , 

20cms/8 ” 
Artery Forceps , Kelly , Cvd , 20cms/8 ” 
Artery Forceps, Mosquito , Str., 12cms/5” 
Artery Forceps, Mosquito , Cvd., 12cms/5 ” 
Artery Forceps, Baby -Mosquito , Str., 

12cms/5 " 
Tissue Forceps, Allis, 16cms/6 " 
Tissue Forceps, Allis , 20cms/8” 
Tissue Forceps, Babcock , 16cms/6 " 
Tissue Forceps, Babcock , 20cms/8 " 


16 


17 


2 


18 


1 
2 


3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 


Donor Special Items 
Sterilizing Tray Perforated , 20 " x 10 " x 3" 
Rib Spreader , Burford - Fiochietto, 

Adult with 6 Blades, set 
Rib Spreader, Fiochietto , Adult Large 
Periosteal Elevator, Farabeuf, Cvd., 

13mm x 15 cms 
Rib Raspatory, Doyen Left, 17cms/6 .75 " 
Rib Raspatory, Doyen Right, 17cms/6 .75" 
Bone Rongeur, Beyer, Cvd ., 18cms/7 " 
Rib Shear, Giertz-Stille , 27 cms/ 10 .5 " 
Kidney Pedicle Clamp, Guyon /Herrick , 

24cms/9.5” (1 + 1) 
Vascular Clamp, Satinsky, 34.05 .25 , 

35 .05.27 ( 1 + 1) 


26 
27 
28 
29 


10 


(2 ) 


( 2 ) 


(1) 
30 


2 


31 


8 


2 


32 
33 
34 
35 


1 


1 
1 


13 


39 


15 


40 


16 


Needle Holder, Mayo , 16cms/6 " 

TC GOLD (Fine 1 + Std . 1) 
Needle Holder, Mayo , 20cms/8 ” 

TC GOLD (Fine 1 + Std . 2 ) 
Needle Holder, Sarot, 18cms/7" TC GOLD 
Needle Holder, Mayo , Std ., 18cms/7 " 
Needle Holder, Mayo, Std ., 20cms/8 " 
Right Angle Forceps, Gemini, 16cms/6 .25 " 
Right Angle Forceps, Gemini, 18cms/7" 
Right Angle Forceps, Gemini, 20cms/8” 
Right Angle Forceps, Gemini, 23cms/9" 
Artery Forceps, Kocher, Fine 1 x 2 teeth , 

Str., 16cms/6 " 
Artery Forceps, Kocher, 1 x 2 teeth , 

Str., 20cms/8 ” 
Scissors, Metzenbaum , Cvd., 15cms/6 ” 

TC Gold , S/C 
Scissors, Metzenbaum , Cvd ., 18cms/7 " 

TC Gold , S/C 
Scissors , Metzenbaum , Cvd ., 20cms/8” 

TC Gold , S /C 
Scissors , Metzenbaum , Str., 18cms/7 " 

TC Gold 
Scissors, Metzenbaum , Str ., 20cms/8 ” 

TC Gold 
Retractor, Roux , Nestled Set of 3 
Retractor, Deaver, 25mm x 30cms/12" 
Retractor, Deaver, 50mm x 30cms/12" 
Retractor, Kelly, Deep , 155mm x 35mm / 

50mm (1 + 1) 
Retractor, Doyen , 60mm width 
Retractor,Morris,65mm width 
Retractor, Gosset, Self Retaining , Triblade 
Suction Tube, Frazier , # 2 , # 3 


Scissors, Potts, Ring Handle , 45 ^ /60 ^ X 

18cms/7 ” (2 + 2 ) 
Scissors, Potts , Ring Handle , 604 x16cms/6 " 
Scissors , Micro - Potts , Spring Handle, 
60 ^ x 18cms/7 " 
Retractor, Collin , Triblade, Deep, Small Lip, 

18cms/7 " 
Vascular Clamp, DeBakey, 60 ^ Jaw 

32mm x 16cms/6 .25" 
Vascular Clamp, DeBakey, Satinsky, 34 .05 .25 
Vascular Clamp, DeBakey, Satinsky, 34 .05.26 
Vascular Clamp, DeBakey, Anastomosis, 

16cms/6 .25" 
Vascular Clamp, DeBakey, Anastomosis , 

17cms/6 .75 " 
Vascular Clamp, DeBakey , Anastomosis , 

18cms/7 " 
Vascular Clamp, DeBakey , 60 ^ Jaw 45mm x 
21cms/8 .25 " 
Vascular Clamp, DeBakey , 45 ^ Jaw 70mm x 

23cms/9 " 
Vascular Clamp, DeBakey, Satinsky , 

# 1, 20cms/8 " 
Bulldog Clamp, DeBakey, Cvd ., Jaw 25 , 

30mm 
Bulldog Clamp, DeBakey, Cvd ., Heavy , 

100mm /4 " 
Ring Forceps, Diamond Dusted , 18 cms/7 " 
Vascular Dilators, 1, 1.5 , 2 , 2 .5 , 3, 4 & 5mm x 

16cms/6 " 
Suction Tube , Frazier, # 2 & # 3 


41 


17 


18 


43 


44 


20 


45 


21 


46 
47 


2 
23 


49 


24 


50 


AVF Kit 


1 


53 


2 


Recipient Special Items 


1 


1 
2 


5 
6 
7 


در 


Sterilizing Tray Perforated , 20 " x 10 " x 3 " 
Kidney Tray , 20 cms/8 ” 
Gallipot, 75 mm /3 " 
Sponge Holding Forceps, 25cms/ 10 " 
Towel Clip , Backhaus, 13cms/5 .5 " 
BP Handle # 3 
BP Handle # 7 
Dissecting Forceps, Adson , Toothed , 

12cms/5 " 
Dissecting Forceps , Micro - Adson , Toothed , 

12cms/5 ” 
Dissecting Forceps, Adson , Toothed , 

15cms/6 ” 
Dissecting Forceps, Adson , Non Toothed , 
15cms/6 " 


Sterilizing Tray Perforated , 20 " x 10 " x 3 " 
Dissecting Forceps, DeBakey, 

1.0mm x 20 cms/8” 
Dissecting Forceps, DeBakey , 

1.5mm x 20 cms/8 ” 
Nedl. Hidr., Micro , R /H with catch , Str ., 

15cms/ ”, TC Gold 
Nedl. Hldr., Micro , R /H with catch , Str ., 

18cms/7 ”, TC Gold 
Nedl. Hldr., Micro, R /H with catch , Str., 
20cms/8 " , TC Gold 


4 


9 


5 


10 


6 


11 


(3 ) 


5 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


12 


13 


6 . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


est 


15 
16 


17 
18 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 


8. 


1 


21 
22 


Dissecting Forceps , DeBakey, Atrau , 

1.5mm x16cms/6 " 
Artery Forceps , Mosquito , Str ., 12cms/5 ” 
Artery Forceps, Crile , Cvd ., 16cms/6 " 
Needle Holder, Ryder, 16cms/6", TC Gold 
Needle Hidr., Micro, R / H with catch , Str ., 

15cms/6 ” , TC Gold 
Needle Holder, Mayo , 15cms/6 " 
Right Angle Forceps, Mixter, 16cms/6 .25 " 

(Std . + Fine) 
Bulldog Clamp , DeBakey, Atrau , Str., 
Jaw 25, 30 , 35 mm 
Bulldog Clamp, DeBakey, Atrau , Cvd ., 

Jaw 25 , 30 , 35 mm 
Ring Forceps, Diamond Dusted , 18cms/7 " 
Scissors , Stevens, Tenotomy, Cvd., 10cms/4 ", 

TC Gold , 
Scissors , Blunt points , Cvd ., 14 .5cms/5 .5 ” , 

TC Gold , 
Scissors, Diethrich , 604 x 16cms/6 " 
Scissors, Diethrich , 454 x 16cms/6 " 
Scissors , Micro - Potts, Spring Handle , 
60 ^ x 18cms/7" 
Needle Holder, Mayo 15cms/6 " 
Retractor, Min -Langenbeck , 16cms/6 .25 " 
Retractor, Senn -Miller , Catspaw 16cms/6 .25 " 
Retractor, Langenbeck , 25mm x 6mm , 

21cms/8 " 
Retractor, Langenbeck , 35mm x 15mm , 

21cms/8 " 
Retractor, Wullstein 3 x 3 Bl. Prongs , 

13cms/5 .5 " 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


2 


23 


9. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


27 


28 


2 


30 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


31 


32 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenders and witness wherever 
necessary. 


LED Light Source — 02 Nos. 

SPECIFICATIONS 
100 Watts , Digital Display, input 230 Volt. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


15 . 


Specifications of the items are given in the list. 


IEDULE 


1. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 


The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rate should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


17 . 


Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 4 - 1- 2013, 2 .30 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 4-1-2013, 3 
മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മല്ലാ 
ത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ആഫീസിൽ 21 - 12 - 2012, 
3 മണിക്ക് മുമ്പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One 
year. 


No , C8/14810/ 2012/ MCT. 

26th November 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed Performa 
are invited for the purchase of the following items required 
for the Superintendent , Government Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed as tender number and addressed to the 
Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this Office on 
working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. 223-2012. 
Details of item — IV Drip Stands with double 

- Narrow Hook. 
Quantity - - 165 Nos. 
Department - Government Medical College Hospital . 
Cost of tender form (inclusive VAT ): 

Original - 420. 

Duplicate - 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
3 -1 - 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4-1- 2013, 2. 30 p. m . 
| Opening date and time of tender - 4 - 1- 2013 , 3 p . m . - 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 21- 12 - 2012 . 
No other form of remittance will be accepted. 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിശദ വിവരങ്ങൾ 
ഇനിപറയും പ്രകാരമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 223/ 2012 . 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്- ഐ . വി . ഡിപ്പ് സ്റ്റാന്റ് വിത്ത് 
ഡബിൾ നാരോ ഹൂക്ക്. 

എണ്ണം 165 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്- ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 1- 2013, 3 മണി. 


3 . 


5 . 


The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and free 
delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


| 9. 


10 . 


11. 


12 . 


13, 


14. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 
More details can be had from this office on 
working hours. 


Last date and time of sale of tender form 
3- 1- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
4-1- 2013 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 4 -1 -2013 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Government Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 21 - 12 - 2012 . No other form of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ 
ഡയഗ്നോസിസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
- ദർഘാസുകൾക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

അളവ് 
നമ്പർ 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


15. 
16. 


17. 


50 ബോട്ടിൽ 


1. V Drip stands with double narrow hook . 


229 / 2012 - - ബാരിയം സൾഫേറ്റ് 

സസ്പെൻഷൻ 
(1 ലിറ്റർ) 
ലീഡ് ഡിവൈഡർ 
15 x 6 ” 
12 x 5 
ചെസ്റ്റ് സ്റ്റാന്റ് 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
അഡൽറ്റ് സൈസ് 


5 എണ്ണം 


SPECIFICATION 


5 


) 


Stainless steel round type with chromium plated 
three legs — 135 - 270 cm . double narrow hook . Base 
made -up of gum metal and black epoxy rode. 
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,, 


(3) 


No. C8/ 20911 /2012/ MCT. 

27th November 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Radiodiagnosis 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details 
can be had from this Office on working hours till 3 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 1-2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 -1-2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 4 - 1- 2013, 
3 മണി. 


Quantity 


SI. 
No . 
1 


Tender No. and Details 

of items 
229/2012 _ Barium Sulphate 

Suspension (1 Lr.) 
Lead Divider 15 x 6 

- 12 x 5 
Chest Stand Standard 

Adult Size 


50 
Bottles 
5 Nos . 
5 Nos. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണി യോർ ഡ റു കൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 21 - 12 - 2012 - നു 
മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


2 Nos. 


Cost of tender form (inclusive of VAT ) : 

Original - 420. 
Duplicate — 210 . 


SCHEDULE 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. C2- 2882 / 2012/DCT. 

6th December 2012 . 


The following tenders invited by the undersigned to 
arrange the procurement of Materials , Equipments , 
Instruments , Book and Journals have been extended as 
follows. 
Sl. No. Tender No. and item 

27/ 2012 — Instruments 
28 /2012 — Materials 
29 /2012 — Equipment 


† 


vi 


to 


31/2012 
32 /2012 — Instruments 
33 /2012 — Books 
34 /2012 — Journals 


Last date and time of sale of tender form 
4- 1-2013, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
5 - 1-2013, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
5 - 1 - 2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent by post on payment of an 
additional amount of 50 as postage charge in the form of 
Money Order. Last date for receipt of Money Order is 
24 - 12 - 2012 . More details can be had from this office on 
working hours . 


The period for which the rates to be in firm — One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 
More details can be had from this office on 

working time. 
Government 
Medical College, 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഡെന്റൽ കോളേജാവശ്യത്തിനുള്ള 
NOWMMODLocó, QUIAOMB308, OLMOBBU8 , M109AC , 
ജേർണലുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്ന താഴെ 
പറ യുന്ന ദർഘാസുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തീയതി പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


11. 


ക്രമ നമ്പർ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 


27 / 2012 — 2010 OM60300 
28 /2012 — NOWMMOQLloco 
29/ 2012 — OLIONIOLIoco 
മുതൽ 
31/ 2012 
32 / 2012 — QIAOM0308 
33 /2012 M ONACO 

34 / 2012 — cadmenaco 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MO0104- 1- 2013, 2. em . 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
NOO10 - 5 - 1- 2013 , 2. 30 eml. 


- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 1-2013 , 3 em . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
20c@ WO MA ( 50 ) 24 - 12 - 2012 , 3 elas emol si 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


18 . 


Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal (In - charge ). 


TENDER NOTICE 
No. S/3635/2012/DCC . 

23rd November 2012. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental Materials to 
the Government Dental College, Kozhikode . 


Tender No. and Superscription — S / 3635/ 12/DCC 
Extraction Forceps & Filling Instruments etc. 

Estimate Cost _ 3, 00 ,000 
E . M.D . - 1 % 
Cost of tender forms: 

Original - 630 . 
Duplicate — 315. 

By M.O . only - 680 . 
Closing date of sale of tender form by post 
20- 12 - 2012 , 3 p . m . 

Closing date and time for sale of tender form 
3 -1 - 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4 -1 - 2013, 4 p . m . 

Opening date and time of tender — 5 -1-2013, 11 a. m . 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും- എസ്/ 3 635 / 12 / 
ഡി . സി. സി . - എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫോർസ്പ്സ് ആന്റ് ഫില്ലിംഗ് 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മുതലായവ. 

അടങ്കൽ തുക - 3 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 630 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേററ് - 315 

തപാൽ വഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 680 
- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവ സാ നിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും (തപാൽ മുഖേന) 20 -12- 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 1- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 4- 1- 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5- 1-2013, 
11 മണി. 
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( Sd .) 
For Principal. 


